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Gateway to The Grand Canyon 
U.S. Highways 66-89 & 64 . .. Telephone 229 
WILLIAMS, ARIZONA 

Ceramic Tiled Baths, with Tub & Shower Combination 
42 Luxurious Rooms, fully carpeted floors. Steam 
and Electric Heat, individually controlled. 
Across from Rod's Famous Steak House. 



PLACE 


STAMP 


HERE 




G89815 


O -D 


s 3 
1 t 


Post Card 


z -0 

£ o 
r c 
o o 

- m 

* O 
o 

CD 

o* " 


// 


ItfhU - 3G&.I 



















